FERDYNAND WINGENTY Rola GADOMSK 


emerytowany c. k. starszy kontrolor ctowy, ozdobiony złotym krzyżem zasługi, 


urodzony we Lwowie w 1832 r., po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia I grudnia 1900 r. 


W żalu pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w poniedziałek dnia 3 b. m. o godz. 3 popoł. 
z domu żałoby pod L. 21 przy ulicy Zwierzynieckiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawionem zostanie we wtorek dnia 4 b. m. o godzinie 9 rano w kościele OO. Karmelitów. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego w Krakowie. ul. Kopernika 8. Crcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


